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HISTORIETAS HISTORIETAS HISTORIETAS HISTORIETAS 


1 Mecánico de motores nafieros. 
2 Mecánico de motores diesel. 
3 Electricidad de casas. 

4 Electricidad del automóvil. 

5 Mecánica en general del 
automóvil, 

6 Encendido electrónico. 

7 Bateria y alumbrado. 

8 Aire acondicionado. 

9 Taller de radiadores. 

10 ¿erodinámica, chapa y 
pintura. 

11 Cerrajería del Jutomotor. 

12 Lubricación y Engrase. 

13 Embrague y cajas ds 
velocidad. 

14 Inyeccion de nafta. 

15 Alineación y direcci 

16 Suspensión y amortiguación. 


ESTUDIE MECANICA POR CORREO 


18 Mecánico de frenos. 

19 Motores de competición. 

20 Soldadura eléctrica y autógena. 
21 Tractores y máquinas agricola 
22 Motos de carrera, 


23 Doble Tracción (4x4) 
24 Mecánico de Motos. 

25 Bombas Diesel. 

26 Cajas automáticas y 
diferenciales. 

27 “Motores turbo. 
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ME A ; NO No! ¿QUERES CELA QUE Ls 
19 oe DIES e | | 18200 ARA! le q Die o0? 


QUE 3/ QUERES, VOS LO PIES) 


¿ADONDE IRAZ. 
¿AMOS A PEDIRLE 
RUE NOS LLEVEZ, 


A 
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CU 
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OL 
Den SUSPENSO en “TP 
el ESPACIO! 
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2BICHO0OO, BICHO OHT. (NO) Yo? AL COHETSDROMO, ¡MMHA!LSIBAN, PERO 

A OS ACE MPAÑAR?, A A O DE PIELAS Y ASS ear 

a ELECTRÍMICAS $8 como ES PARES ==] 
2 CUANDO TE 
HICIMOS QUEDA! 


“TE PODEM 


LLEVANOS, 
BiCHITO¡SE 


TAL VEZ ALUSTEDES HASTA NOSOTROS ORDINO A ESTAMOS Vian! 
NO _LOS DEJARAN LANZAMOS 5 EAS Y os 
ENTRAR ¡HAT MUCHA SLARDIAS 


NIENLANCIA Le. PSS... " CON Su 
JA) 3A ¿ue MÉTRALLETAS 
e ERRAS AR 
X O 
HACIENDO PU TODO CRL MO 


EL. MUNDO LANZA 
COmETES 


PUEDEN ENSTET ui z 
PASARRE... PREGUNTARON 
POR NOSOTROS 


ue LIDdo!,. BICHO, 

E 
¡PATIRATEN DE, 
no MOLESTAR o... 


“e POR ESOME  _ YisoS No Son 

INTERESA ENTRAR, | FRAJES ESPACIALES? 
' TENGO CURIOSIDAD 

POR VER QUE 


TGOoRD,ESE CARTEL 
DCE QuE ESTA PROHIBIDA 
LA ENTRADA! 


FE, [/me PRoBARÉ Y coLoqueÉmonos Las 
$ son AESTEPECERA” / TRAJES COMPLETOS 
£ > YEREMOS LA PINTA, 
o . N 
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p : 
f UN MOMENTO: Y E Nt NOS LLEVARON 
HAN ( USTEDES ESTA) EL APUNTE £QUÉ 
CONFUNDIDO: EQUINOCADOS su DELAN fAAREMOS, BUBIZ. 
¡CALLATE!L mo 
COMPROME — 
TAMOS A BICHO! 


RAMPA 
LANZAMENTO 


Y 


MA 
Md 


SUBAN, QUEDAN 
'10COS MINDTOS 
PARA LA FARTIDA 


Y ENTREN EN LA 
CAPSULA 7 
AJUSTENSE A 


OS 
ÁS] 
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LISTO, PA PUEDO IRE Y ¿ATENCIONY 
¿ADÓNDE SE HABRAN TODO El MUNDO 
METIDO LOS CHICOS2_Y ALOS REFLIG 
FALTAN SGÉLO 
SEGUNDOS PARA CERO... 


ÍLOS ASTRONADTAS + 
¡COMOP!! ¿AÓN NO 
ESTÁN ENLA 
CXAPSULAD_ 


NI SABÍAM ¡sí, 
1 SABÍA os //i sólo 


FE 
AZ ARTAN o 


e 


SE, 
EN TRES MINUTES, 
ESTAREMOS LISTOS: 


EXPELLA 

L 
HA? OTROS 
ASTRONAUTAS 


FOTROSTELCOMO 
“PUEDE SER ESO" 
COMUuUNYQUENSE 


Eon EN: 
DNRAPIDAMENTE 


HOLA HOLA CÁPSULA 


CONTESTE EESTAN 


SS 


Pp 


E A Y 503, 
y EP 7.SINO QUEDA 10H. ESAS Cómo SE 
MK STRO REMEDIO... SS ENCUENTRAN 


TI MPOSIBLE| 
DA ESTA 


BAJO, CONTRO! 
ALTEM Luo 


"de 

zo 
A 

CA 

A VS DA 


V 
¡HEMOS LANZADO | PARA PEOR ATENCIOM,CHICOS, 
ATA rEucacon | 7 cos QuE (ANTENGAN La, CALMA 
DoS POLIZONES) ES 
E DE NADA!, INSTRUCCIONES 


+ ' o 
Renga A 
PARA EL REGRESO 


Lo 
EXPLICA! 
CORRERAN PELIGRO 


¿CUANDO PO LES INDIQUE 
MIEJAN EL. SEGUNDO 
POTENCIOMETRO DE LA 
CERÁ FILA CONTANDO 
DESDE ARRIBA Y TIREN 


CIA ATRAS LA PALANCA 
EM EADURA JERDE:.. 


USTED QUIERE DPEUIR UN 
DIAL CHIQUITO E qué 
FALANCA DIJO 


POTASA 
TACESTOS LOS 
PERDEMOS 


EN EL 
ESPACIOL, 


ETA A 
LA ATMÓSFERA 


ESCUCHEN, 
AS PERDIDA! 
PONGAN ATENCION, 
OBSERVEN El- TABLERO 
CENTRAL, ARRIBA A 
LA IZQUIERDA... 


«HA? UN BOTON ROJO 


ESA CÁPSULA 
sóáLoO DESCRIBIRA 
14N AMPLIO CÍRCULO )REINGRESO 
ed SERA ATRAÍDA, 
POR LA TIERRA 


¡PARA Peor 
NO TIENE 


A A TURA 
DE PESTICA 


PARACAÍDAS! 
en O REE 
MANDAL- MENTE 


> 


OIGAN, CHICOS, 
DE_LLO QUE 
HAGAN AHORA 
DEPENDE QUE 
PUEDAN REGRESAR, 
CAMBIO 


S/ ESTAMOS 
ESPuauEN 
ESE CLARIDAD, 


OBSERVEN EL 
TABLERO SUPERIOR 
Y CIERREN_LA LLAVE 
DOS, CUATRO Y ZETA ... 


PiesTO 6 
ACERTIJO) 


¡EMP ¿qué OCURRED!! 
EMPEZAMOS 
A GIRAR; 


2 > 

A“OHTILA 
TIERRA SE 

NOS NIENE 


oLA, BASE, Mi 
TS NS UNOS 
BOTONCITOS_ Pr 
PAaLANBQUITAS PERO 
nO SABEMOS ne 
PASE... ¡ESTAM EN 
LEE COCTELERA 
CAMBIO T ALXILIO | 


¿UH perO 
A MÍ MEJORES 


¡QUÉ ERENADA!, 
¿QUÉ OCURRIÓ? 


PANADA PODEMOS HOLA. TIERRA 
HACER, ENTRARÁN ¡HAGAN ALGO! 
GIRANDO A LA ¡ho SE QUÉPEN 1 
. ATIMOSFERA MIRANDO LA LUNA. 


NO PIERDAS 
% Po, GSRDI 


ATENCIÓN. 
LoS RADARES 


0% 
LI) 


¿QUÉ HACES, BUBIZ 
“NO TOQUES 
MAS NADA! 


cON LOS 
BRATOS 
ERUZADOS 


REWLARES, 
: ALA AT RA 
BESA Si HACERSE 
CENIZAS !,, 


¡ABRANLA —, ¡CHICOS LOGRARON | / HoLA: 
LO vEO tp QUE 5 EEE AS) 5 
NO LO CREOÍ . CONDICIONES LO Gnos EN > 

s HAN HECHO! . OTRO MUNDOS 
JAMAS NA _, ¿No738, 38 
CAPSULCA LLEGO 
TAN SANITA 


STO T 
VIENDO POR, 
15 PRISMATICOS 
UE LA CAPSULA 
1SE CHAMUSCO! 


70357 


i 1 Bus, / no TENEM ¡có 
iones aut / Ya TEneaoS ' Vas 
A RISAZÍMIREN NOS METIERON A CAÑOS 
EN QUE LO | EN ESA e 
SE ENREDARON! | CAPSULA Sí ENSRESO, A 
ES ATMESPERAS E ENDIES) 
QUE TODO LO 2) 
INVENTAN ELLOSÍ, 


[Es meo 
DADO /) 


JODÍA, Y LÚLIN ATERRIZA LUEGO DE HASER 
INSTRUCCIÓN AL LILTIMO ALUMNO DEL DÍA 


BUENO... PFORHOY 
SE TERMINO 


EL PILOTO 6. 
"EHAUC y EL DRAGON" 
, ; _ »or GUERRERO 


— ur > ais 

TAH,TENGOHAMBRE!]/ A Mi TAMBIEN, A ¡ACEPTO! 

ESTOY DESDE TEM” ||¿QUETE PARECE NUNCA FI 
SIVAMOS A UN 


NINGUNO» 
SIENTO CU- 


[Poco DESPUÉS SE ENCUENTRAN INSTALADOS 
EN UNA MESA MIRANDO EL MENU 


CHE... ¿QUE SERA! / ¡HUM! NOSE, 
ESTOP< Y ESTO LE PREGUNTA 
OTRO... REMOS AL CHICO, 
; -CHANG VENÍ 


Y VENI CARLITOS, 
VAMOS A VER ESESO, 
LIN PROYECTO 
DEBARRILETES 
130, 30, IG 


Y ESTO ES SOJA 


ESTO ES ARROZ, 
SOJA Y SALSA 
A ESTO ES SOJA 


ZANAHORIA, 
CON SALSA CHINA... 
BEST 


[CON ESO NO VAN A 
LLEGAR N] A LA COPA 
PEESE ARBOLIMO,30,30/ 
¡MIREN EL MIO, SE 
PIERDE EN LAS AbGES! 
¡APRENDAN,CHEY | - 


JUFALE Y SI LE 
AGREGAMOS MAS 
COLA, CHANG CHINQ 2 


.. MELO ROMPIÓ 
LIN CHICO, PERO 
10 HARE DE NUEVO 


MA DAR LINA 
| Leccion! 


TOMA, AHORA NOVASA, Ñ 

TENER PROSLEMAS,JE 
¡HACELO DE NUEVO !.. 
¡ILDA,DUA, IA! 


BLEN CHINO 
TENDRIAS QUE HACER. 
UN BARRILETE TÍPICO... 
¡UN DRAGON,POR, EJEMPLO! 


¡OH, ES CIERTO! 
GRACIAS POR LA 
IDEA, LUPIN 


[DESPERTA "CHANCHIN “i 
¡NUNCA PODRAS HACEJ2 
UN BARRILETE COMO LOS 
MIOS POR. MAS CHINO QUE 
SEAS! ¡NO SABÉS! ¡DÉ JE! 


AHORA Si, LO VAMOS 
A REVENTAR AL. 
ODIOSO ESE! 


Ghanc y suAMIGuiTo CARLOS SÉ (BRAVO! SACANDO DATOS]  2PVUNAVEZ CONSE 
PONEN EN CAMPAÑA DEN LADO Y DE OTRO ELEMENTOS SE D 
HAREMOS UNO PROPIO]. = 
BIEN DECORADO... [ ESTE SI QUE 
SERA UN ñ 
BARRILETE+ 


JEH.LÚPIN,TE LLAMAN 
= POR TELÉFONO! 
TODAVÍA, FALTA TERMINAR 
LOS DETALLES DECORA 
TIVOS, Y LISTO... 


WIDOS TODOS LOS 
DICAN_A TRABAJAR 


¡MAS QUE LIN. h 
BARRILETE SERÁ 
UN BARRILETON ! 


¡E LO VIE, o] 
ES A PROBAR 


j FUERZA, DALE: 
QUE VA !.. 


LEVANTA... A 
Y) 


INWFFL.. PA... Vi 
PARECE QUE NV) 
MATO"! 
0 ll A 
4 
IN 
41d 
pl 


Ú 


¡OA EL CON- 


CURSO ESEL ( 


SEH2.. ¡ALA FLAUTA ! 1 TES MUY GRANDE, | ¡AH!JAJA! 


¡QUÉ PEDAZO DE 0) SUBIRLA. LE CUESTA ! DUA JLAL 
BA! OTRA VE 
SE VINO 
ABAJ 


í PERO VAMOS HACER, ¡ VOLVAMOS A CASA, ESTE ; 
VOLAR, A LN DRAGON! MÁLDITO ME PONE NERVIOSO! EN 
¡AS AVE! A 


VAMOS A LLEVARLO AL LLAMARÉ A ADONIS | (¡HOLA CHICOS ! 
AEROCLUS, ALLA NADIE PARA QuE NOS VENGA ] |; MIREN QUE BA- 
TEMOLESTÁRA Y PODÉS A BUSCAR CONLA, BRILETE ME HICE 
REMONTARLO TRANQUILO CAMIONETA PARA EL CON — 
CURSO... ¡OH! 
< Y ESE 


Tuy. Que A 
LINDO, HOLA MAXILES EL 
ADEMAS NUESTRO, LO VA 
HAY MAS MOS A PROBAR 
ESPACIO ENEL AEROCLUB 


LAL Raro LLEGA ADONIS Y TODOS ' ENESTE COSTADO NO 
MARCHAN HACIA EL AERODROMO... - MOLESTAN AL TRANSITO 
JO/A, MIREN ! AÉRRO Y TIENEN LUGAR 
A, 


ALLA TIENEN CAMPO / My 
SUFICIENTE PARA IA mo 
CORRER Y TAMBIEN EG di Ybu3Da 


Y SINO HAY VIEN= 
TO, LO FABRICAMOS 
¡JA DA 


LISTO, YA O ¡ EEHM < QUE HACES P,, ¡AHORASÍ!i APROVECHEN EL. 
PODÉS Saure] Y |CARRETEANDO ME DESPEINAS TODO! AIRE DE LA HELICE Y REMON- 
A hl B 
HASTA AHÍ LO, YO.LO REGULARE 
a 0 DESDE AQUÍ: 


RAVOO .., | MIRÁ COMO TI yoOLuaUL all. [SE YA 
AHORA !... S 


SOLO PARA ARRIBA ! 


íB 
LEVANTA 


Men TRAS TANTO... JUNTA ? 
VECINAL A 
t 
SI, PERO NOSE. COMO 
VA PARA 


A A 
ME | —Á CONCURSO 
MOS A HACE! 
LLEVAR EL AVION AL PAR= 
QUE Y PROVOCAR 


POR] 
GANO PL PREMIO, ESTOS 
NOSON RIVALES ,JÉ JE ! 

EL VIENTO ... 


MI 
DOMO CUENTAS 


¿MMasiThrve Vas/ LLEGO EL 
A - == CONCURSO Y TODOS LOS Qi 
ICHAL, CHANCHÍN ! JE JE ¡SUS COMETAS AL CIELO 
SEAN BAR 
¡IA [] ESTO ME LO PELO YO, 
WE CHANCHIN 


PESADO ARMATOSTE > 
TILA JUA! Y PARECE QUE CHA 
z q ¡(SE ACHICO. ¡ILLA JUA! ¡NO LO 
VEO POR NINGUN LADO! 
a 


M 


¡AHORA LEVÁN- 
TENLO MAS! 


«» LDEROMUCHO ANTES, CHANG Y SUS 

“AMÍGUITOS ESTABAN EN EL ABRODROMO — [... ASÍQUE MANOS A 
y - LA OBRACON EL MISMO 

“YA ESTAS INSCRIPTO. Y EN LAS PROCEDIMIENTO 
BASES DEL CONCLRSO ÑO DICE NADA 
SISE DEBE REMONTAR AHÍ MISMO. 
SINO QUE EL PREMIO ES AL 

MEJOR BARRILETE.... 


¡YA ESTAMOS LLEGA! 
TIEMPO, 


TBLENO! AQUÍ ENTRO YO... >] 
¡MANTENGALO ASÍ Y ¡ADELANTE, ADONIS! DO, YA 
.l LLEVANDOLO ASÍ CON 
$ LACAMIONETA SE S 
MANTENDRÁ EN EL AIRE] > 


SUBAN A LA CAMIONETA, 
CHICOS! [VAMOS Ll... 


¿En un COSTADO DEL PARQUE 
ESTACIONAN LA. CAMIONETA y 
CHANG BAJA CON EL DRAGÓN EN EL AIRE 


y ...¡OH, AMi 

¡TA CHANCHÍN LL... 
¿LOMO ABIA 

WISTO ANT! 


TES. 
1 Y CONSIGUIO REMONTARLO! 


HANG LE HACE DESCRI ALGU A - > Y. 

RETA S IN gunas ¡CHANG SE ESTA -: QUE... ME 
LUCIENDO! SL mE MO ! 

Pa Ys | HA 

ADMIRACIÓN : (A INCHOS 


a) ¡El CHINITO SE 
LO MERECE! 
Y y 2 Í 


BL concurso va LLEGANDO A SU FIN, ¡ATENCION 
105 BARRILETES SON RECOGIDOS... DARA; SU VERE 


T BUENO, VAMOS L/ LINDO CONCULSO 
AÁVER QUIEN J|¿NO, SEÑOL P 
GANO! 


VEL UN COMETA, 
DE NUESILO PAIS 
AQUÍ! JUSTAMEN- 
TE LN DLAGON 


Na y ¡Y_ QUE SOLPLESA 


Y NO SGLO TE LLEVAS NUESTRO PREMIO, 
QUÍ ACABAN DE DONAR OTRO EN NOM 
BRE DE LA COLECTIVIDAD CHINA, POR, SER 
4 


ME DiSTE UNA 
ESTE EL”“AÑO DEL DRAGON “i., 


LECCION, TE. 
FELICITO... 


¡OH, ARACIAS "NFELICITACIONES 
¡SRACIAS, MIL! [LA MIGús 


y LOLOGRAMO: 
ADONIS! 


A 
==. ¡CHANG CHING PO" Y SU 
DRAGON CHINOO!... 


OH, SEL UN 
CHICO CON" 
PATLIOTA ! 


TNO TEHAGAS MALA SANGRE , MALDITO! 
TE DOY LINA IDEA PARA EL. 
PROXIMO CONCURSO, Si QUERES 

TE ENSEÑO AHACER NA TÁRAS — 
QUITA. IÉ TE 


ano 4 
E AL CAR ROM. 


"EL HOMBRE PRACTICO" 
por Dol =p 
EL PERROBOT A pe 
COMPUTADO ¿i 


ES 


SE PERRO ES sóLo s r mu] ll RONICO 

ESE PERS ¿CS EL a ENECTRONICO 
NECESTASIAMOS s S + TE 8 E EE TS, AN % 
BMARDIA o. Y EA P z 


HE 
bi MIS 


<A y 


LS CIRCUITOS 
AN_ CUMPLIR 
EL uU 
SE LAR SUERIR X 
N 
ES ESPSECUENCIAS 
I¡NVANTO No 52347 SEMA M 
PERROSOT (> 


meva 


AMMHI PREFIERO Y ESTO Es MPorserva sus 


UN PERRO MEJOR, REACCIONES AL 
TE HA 

UNA DEMOS- 
TRACIÓN 


combngo 
ES Dif i 


Pa a E 
HIDE DONDE _S, 
4 EME EDE_DONDE 8 
¡QUÉ SUSTOL. 
A 


. Á UP y Ñ , : ts, J 
o SE PREOCUPE, ¡OTRO DE , Y, Ñ 
Ea SES ES INVENTOS!» MOS PRA al ARETA pue Lo - 
DE MI! INVENCICN S5E RO EI E y RS Res” 
ra ] j cn | 
. Y 
Y AB “quer. 
4 Y 


a +y LO Lom E SN ¡QUE DESCUIDO! 
E ANS 


EL _PERROBOT 
ESTABA EN 
LA CALLE 


CONSTRUYA SU.... 


TURBINA PULSOJET MK 76 

Empuje 2 Kgs. largo 545 mim. Diam. 65 mim. 
combustible nafta, incluye plano obsequio 

del JET - METEOR - U/control GIRO $ 50.- 


MOTOR DIESEL HS. 049 diseñó 

L. H. Sparey (Inglaterra) 

0,8 cc 12000 RPM - peso 60 gs. PLANOS 

instrucciones ¡BAJO COSTO! 

¡SIN PILAS DE ARRANQUE! GIRO $ 25.- 
Incluye plano obsequio del "GORRION" 
y una hélice 

PLANOS “AERO PLANE” 

120 planos para aeromodelismo-Navales 

CATALOGO ILUSTRADO Y LISTA DE PRECIOS 

U/control y R/contro! 


MODEL BOYS PRESENTA!n 


(Estampillas postales) $ Do 


Construya su equipo R/C 4 canales 
17 hojas con claras instrucciones 
alcance 1000 mts, 


Aprenda a volar U/Cont 
con los campeones!! sport, acrobacia, escala, 
37 páginas 30 ilustraciones GIRO -$ 20.- 


ny 


GIRO $ 20.- 


Aprenda a volar R/control 
compendio de la mayor cantidad de datos 
e informaciones para volar modelos 
R/control entrenadores, Instalaciones 
motores y modelos 


MAYOR INFORMACION TECNICA 
(Estampillas postales) 


GIRO $ 20.- 


$ 5.- 


GIRO POSTAL A NOMBRE DE 
JOSE OSCAR PEREZ 

CASILLA DE CORREO 32 
SUCURSAL 11 BUENOS AIRES 
CODIGO POSTAL 1411 


BARRIULETE DELTA “EXE 


FORRADO 


1d) 


quí sz Y 
AVÍANAD VN 


Este barrilete es ideal para construirlo 
con tubos de aluminio, pero si no dispo- 
nemos de ellos podemos utilizar cañas 
rectas y delgadas o varillas de madera 
dura siempre que sean livianas y resistén- 
tes. Las medidas que damos son las 
adecuadas, pero si desean pueden redu- 
cirlas en proporción aunque los resulta- 
dos no serán los mismos que el de un 
barrilete de mayor superficie. 

En la figura 1 vemos como van dispues- 
tas las cañas para formar el armazón, el 
cual armaremos atando fuertemente las 
uniones con hilo, la caña transversal va 
montada sobre los largueros. 

Hecho esto procederemos a forrarlo, 
utilizaremos nylon o tela liviana y resis- 
tente que tomaremos a las cañas laterales 
con dobladillos, si usamos nylon lo 
haremos como en otras oportunidades 
con una. ruedita caliente de las que usan 
las modistas y reforzaremos con cinta 


| 


— 1.25m.> 


QUILLA 
(DE TELA) 


adhesiva. Luego tenemos la quilla, esta la 
haremos de tela bien resistente y liviana 
que tomaremos «del larguero central co- 
siéndola a lo largo firmemente para que 
no se corra, en el ángulo inferior de la 
quilla irá el orificio por donde tomare- 
mos un solo tiro, esa parte la reforzare- 
mos -con doble tela o cartón con cinta 
adhesiva y. con un ojalillo pára que no se 
rasgue al presionar cuando tira el hilo. 


as 


x 


El forrado del barrilete debe quedar en 
la parte de abajo de las cañas para que el 
viento haga presión sobre éste dándole la 
curva necesaria sin peligro de desprender- 
se, pues se“apoyará en el armazón, . 

Este barrilete debe volarse con brisa 
suave, al no ser un barrilete rígido el ala 
se ajusta ella misma al curvarse en vuelo 
y desarrollando un buen. planeo con * 
viento moderado. 


EY 4 = LOS BARRAILETES , 


eh venta!.. 


b á - otro suplemento de revista lupin 
e E La revista Lúpin ha publicado suplementos de muchos 
y LK Poe de los temas que mes a mes ofrece entre sus áginás y 
2. (5) Ed A entre ellos no podía faltar éste, tan pedido pof lós lectores, "— $7.- 


Nos en el encontrarán modelos para todós los gustos, simples 
Y: | N A == IA para los que reciénse'inician hasta los celulares para los. en venta 
AS más exigentes.Como siempre cada planito tendrá sus en redacción 
“detalladas explicaciones para que cualquiera que nunca de 15 a19 hs. 
haya armado un barrilete en poco tiempo se convierta en ENVIOS AL INTERIOR 
un experto ya que también se explica como remontarlos solamente 
y como los tiros deben ir de acuerdo a la velogidad del por GIRO POSTAL 
viento para que no queden dudas cuándo teXga que (correo central) 


"volar". . anombre de 
Recuerden que así como los primeros pasos que dieron "REVISTA LÚPIN" 
los pioneros que inventaron el avión fue remontando y enviarlo a 


barriletes este aún es el camino hacia el aeromodelismo, A a 
aunque todos sabemos que por si sólo el barrilete es Cap. Fed. (1363) 
importante y se clasifica como superhobby. 


EL GATITO JUANCHI 


y N SE IBA A IMAGINAR QUE EL. 

( DEL ALAMBRE, AA y ALAMBRE TENÍA UN AGUJERO!!.. 
RNOS NADA... TENEMOS NI UN ÍA 

00 NN POQUITO DE MIEDO, [2 


e 
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Ni 


IT LRTA 


Estamaqueta podemos hacerla de va- 1, una vez que tengamos cortadas y pe- 
rias formas, por ejemplo: las patas,si sólo gadas todas las piezas, procederemos 
nos interesa como maqueta pueden ser a rebajar con una escofina para madera 
fijas y con ello nos ahorramos un cua- ambos extremos de la carrocería hasta 
renta por ciento de trabajo, otro detalle darle la forma que necesitamos alisan- 
es que los que no se animen a trabajar do finamente con una lija gruesa y lue- 
con tacos de madera maciza pueden go con una fina, continuamos con las 
ensayar a armario con láminas de ma- articulaciones, deben hacerse sobre una 
dera'balsa. plancha de hojalata que podemos con- 
Comencemos con los bloques que con- seguir de alguna lata de leche en polvo 
forman el chasis y las dos partes supe- o de thinner. bre una madera, 

riores del casco, más los dos laterales teniendo el málbrial en nuestras manos 
del mismo. Estos deben hacerse con dibujamos cada una de las articulacio- 
madera blanda y fácil de trabajar,figura Nes que componen la maqueta, en su 


Lereoes pu 
2 QUERDO Y DERECHO (2) 
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MUESCTAS PARA LAS PATAS 
Ñ —k A 
S — 10 m > 


+ DEMADERA 


pP AT ASMOVIL MAQUETA. 
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PATAS 
ARTICULACIONES DE HOJALATA 


RUEDA CON SOPORTES 


. 7 CRECE (HACER 6) A 
3 
BUJE . ALAMBRE DE f ; 
MU io y DE ACERO 11m se 
1 M PLASTICO L4mm 
- ! ñ (VAN 6) —- Lt 
y 
3% l. E ] Eó, NES 
] “ten 0 di 0% : Ear BUJE 
f . : repo a 
[04] = 
+5mm+ fig3 y Ol + 
Lasa] PEGAR EDE. 
RUEDA CON N 
CI TA camivaia) 
rte inferior fi 3, id: te ha- 
¡o Femos los Srflión de 1 ajos con us 
y Im LUCES (2) A 
R DELANTERAS mecha'de 1 mm y recién después cor- 
ESPESOR DE LAS MISMAS Lmm taremos todas las partes con sumo 
+ cuidado ya que a plocas son AE pe- 
ueñas, si nos s. algunas mi 
PIES bg Ok con | la prácicanos e pa 
PARA HACER salir mejor. 
L eE dp 29 pios lo haremos como 
d a figura 4, 
CORTAR HOR]/- AS lina A cada articulación le insertaremos un 
ZONTALMENTE e eje o remache figura 4, para que el 
UNA VARILLA 8 EE Hacee movimiento de la articulación quede a 
DEMADERA + MUESCA a modo de bisagra (1 y 2) y luego con 
SOR Y LUEGO, EN pr adhesivo époxi uniremos la articulación 
As IS FORMA VERTICAL +5 cen el pie (3) ubicándolos como indican 
gura 5 L - 
PALES OBTENIENDO truirán con varillas de ora de Ey 
M. POR CORTE 10 mm al igual que las ruedas (Ver rue- 


2 PIEZAS ALAVEZ. CORTAR 


Y...LISTO PARA PEGAR 
y 


TACO CON LIZA MEDIANA 


VARILLA 

DEMADERA 
SOBRE 
MANDRIL 
md TALADRO) 


VOLANTE DE ALAMBRE. 


e 


HACER Y PEGAR 
FIGURA 


das aparte) Tomamos un trozo de va- 
rillas a la que corresponda la medida 
del farol que construiremos ubicándo- 
lo en el mandril de nuestro taladro, al 
girar el mismo apoyamos el taco con 
la lija y de este modo iremos dándole 
forma redondeada, lo cortamos y ya te- 
nemos la pieza terminada,figura 7. 

Por último, con una varilla de acero de 
1 mm (fig. 6) y las ruedas de madera (14 
mm de diámetro) le haremos dos agu- 
jeros en la misma: una para fijar la rue- 
da con un espagueti y otra para la ma- 
nivela. 

Para finalizar pintaremos la carrocería 
con esmalte sintético no sin 
antespasarle una mano de tapaporos 
o una mano de esmalte sintético 
satinado color blanco. 

La carrocería irá enteramente pin- 
tada de amarillo con los faros pega- 
dos, una vez seco, el capot y puertas 
en rojo bermellón con las manijas en 
color amarillo. 

Los guardapolvos de las piernas y los: 
laterales de los pies pueden ser de azul 
marino 


-Reso 


El tablero y los asientos una vez arma- 
dos los pintaremos de color gris claro, 
las luces traseras, en su parte 
refrlectante en rojo, y las delanteras en 
blanco. 

El parabrisas es una hojita de acetato, 
doblada y pegada adelante como se 
ve en los dibujo. Los personajes los cal- 
caremos de la revista y los cuerpitos 
los tallaremos en madera,(dos 
cilindritos) a los que pegaremos la ca- 
becitas, los bracitos y las piernitas fi- 
gura 8 y después los pintaremos, la ca- 
misa del profe blanca, la remera de 
ken verde, los pantalones de 
azul, manos de Resorte van apo- 
yadas en el volante. 

Con esto daremos por finalizada la 
maqueta, los detalles se observan en 
los dibujos y fotos, si quieren puede 
variar las medidas. 

Si sólo la hacen de maqueta fija se 
ahorran todo el trabajo de las articula- 
ciones de las patas y por último los que 
quieren hacer algo fácil para arrastrar- 
lo con un hilo podemos simplemente 
hacerle 6 rueditas con las patas pinta- 
das en ellas como muestra la figura 9. 
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INICIATE en 


Tabulando con el UlordPad 

A o 1] 
página) observamos una 5 

lista o tabla que con los - [Posiciones de tabulación pAceptar :] 
tabuladores (tecla(Tab 3 y 
se puede hacer facilmente . |; 
ya que con esa tecla po- 
demos fijar cada lista en el 
lugar indicado, observen 
que hay varias columnas, 


MIGUEL 
A. FONT 
j 


Aeromodelismo 


LUNES, CERRADO 
j. VISA, MASTERCARD, 
hb RGENCARD 


susesivamente, DEBE, etc. 


MADERA BALSA una para los nombres, otra 

si se pagó, otra si debe y 

MOTORES finalmente si trae algún 

AUTOMODELISMO equipo para la excursión. 
HOBBIES Ahora explicaremos las tres Ya que cada vez que ne- 
n formas que podemos hacerlo  Cesitamos comenzar otra fila al 
ACCESORIOS con el Wordpad, sí al escribirla presionar Tab. marcará un 
KITS R/C VUELO LIBRE U/C palabra NOMBRE presionamos tabulador cada 1,25 cm, 
o la tecla Tab.automáticamente el (indicados con una L mayúsculas) 

Sabado y Domingos cursor saltará hasta el lugar esta medida entre tabuladores lo 
abierto mediodía ¡donde dice PAGO y así Ejecuta la maquina auto- 


máticamente, observen la fig.3. 


ARGE T———————EXCURSION _ (domingo 20) 
: SANTA ROSA 1786 NOMBRE PAGO DEBE TRAE ALGÚN EQUIPO 
(1714) ITUZAINGO Bs.As. CARLITOS $ 12.- NO CAMARA FOTO 
CACHO $8, $4.- NO 
Sy 661-8245 JORGE $12... NO PELOTA 


TITO , $6.- $6.- NO Ñ ol 


COMPU 


asa de margen 
Este sistema tan simple sólo 
sirve para encolumnados de 
1,25 cm de separación, pero 
en la figura 1 las separaciones 
tienen distintas medidas, para 
esto podemos ejecutarlo de dos 
maneras, la figura 3 nos muestra 
como quedan indicados con la L 
mayúsculas cada alto de tabu: 
lación, la forma más simple de 
colocarlos en otras medidas es 
pulsando sobre esa tabulación 
que querramos modificar y sin 
soltar el botón del ratón 
arrastraremos hacia la izquierda 
o derecha, como ven ya hemos 
visto dos formas de poder indigar 
las tabulaciones y ahora 
mostraremos la tercera. 
Pulsemos sobre la palabra 
Formato de la linea del menú 
(arriba) en la lista que aparece 


pulsemos sobre Tabuladores y : 


CIÓN 13 
D> 


seguidamente se abrirá la ven- 
tana de la figura 2, llevemos el 


cursor al recuadrito A y indique- 
mos donde queremos el primer 


alto de tabulación, y después 
hagamos clic en B, Establecer 
y aparecerá el número de 
separación en el recuadro C, una 
vez indicados todos los altos de 
tabulación haremos un clic en D 
y en la regla de la. figura 3 
aparecerán todos los altos de 
tabulación indicados. 

Ya podemos hacer una tabla 
como la figura 1, les indicaré una 
forma fácil de eliminar las 
tabulaciones, bastará arrastrar 
esos indicadores hacia afuera de 
la regla. 

Les recomiendo practicar con los 


tabuladores ya que si los saben. 


Usar ahorrarán muchas horas de 
trabajo cuando los necesiten. 


> 


CHICOS, 


NO SE LAS PIERDAN 


ES 
REVISTAS 
ATRASADAS -.. 


¡NUEVITAS - 
Y SANITAS!... 


CADAUNA $ 1. 


5revistas $ 4- 
; 6. 

10 revistas $ 
0 por $ 10.7 


[2 (consultar por más cantidad) 


DE TARDE 
(15 al 19 Hs.) 


Revista LUPIN Diagonal Norte 825 - 30 


TRANSMISOR de FM E 
—8 30 —8 50 8 GUITA oBAJO 


3 a 30 pF 


3a6VOLT 


EXTREMOS 


BOBINA de ANTENA L1 1 
comi de 50 6 750 


10 cm ———_———A 


Este transmisor está diseñado 
para conectarlo a una guitarra 
eléctrica o bajo y transmitir sus 
notas a un equipo minicom- 
epale o receptor de FM de 
uen sonido, Se ajustará el tri- 
mer CV en un punto sin 
estaciones de FM y se girará P1 
ip una emisión sin distorsión. 
plaqueta puede alojarse en un 
gabinete metálico para su mejor 
rendimiento. 


f Si estás interesado en circuitos como éste además de 
venderlo armado Juán Carlos te ofrece 
minitransmisores de FM 
y receptores de VHF con banda aerea 

112 a 165 MHz a $ 35.- 
yy 582- 1944 (ue 10820 mej 


A E 


Suples tecnicos de revista LÚPIN 


TRANSISTORÍN TE INICIA EN ELECTRÓNICA vsupte a) ' 


Este suplemento es indicado para los que no entienden absolutamente nada de electrónica, entre ellos podemos contar a 

> electricistas, vendedores y otros oficios y profesiones relacionados con ella, si toda esa gente ha utilizado este suple para 

R e tener una li in más, que podemos decir de un estudiante o hobbista para el que se hace más que útil ya que se 
encuentran explicadas todas la teorías acompañadas de prácticas con varios circuitos 


PRACTICÁ ELECTRÓNICA (suple 8) 


Aunque se puede decir que este suple es un complemento del anterior, tiene utilidad para el que ya haya po 2 
en en otras escuelas ya que los circuitos que presenta son de una utilidad más.que práctica una vez armados 


Con estos suplementos dé electrónica aprenderás lo elemental que 
sirve tanto al aficionado como al que pretende seguir una carrera en 
el apasionate mundo de la electrónica base de todas las técnicas. 


AEROMODELISMO 


Un suple ideal para los que quieran empezar con las prácticas de este fascinante hobby que es uno de los fuertes de ATRASADAS PASA POR 
la revista, maquetas, U control, planeadores, avioncitos con motor a goma, el uso del motorcito .049, completan REDACCIÓN DE TARDE 
este suple cantidad de planitos y explicaciones para que no quede ninguna duda con lo que pensamos armar. 


EL SUPLE DE LA FOTOGRAFÍA 
En este suple encontrarás la forma más económica de armarte tu propio laboratorio en el que también trae dibujos beis d de PLANOS 
y explicaciones para que armes tu propia ampliadora,copladora, fotómetros y todo lo que sea útil para divertirte con de TELESCOPIOS 

este-apasionante hobby que en el futuro podrá convertirse en tu profesión. 


ENVIOS AL INTERIOR solamente y enviarlo a 
REVISTA LUPIN 

por GIRO POSTAL (correo central) Dnal. NORTE 825 -3* 

a nombre de "REVISTA LUPIN" Cap. Fed. (1363) TELESCOPIO de 6' $ 5.- 


É 
3 
8 


. 
E TELESCOPIO DE 3" $5.- 
. 
. 


cercrrVrr.......o 


Distintos tipo de buscadores ¡Hacia! 


IA ONDA CORTA Escribe: R. D, Kuobarcauk 


Volcandonos un poco a la eficacia 

de un medio de comunicación como 

es Internet. * 

Vemos a la izquierda la caratula de 

bienvenida a uno de los buscadores 

más conocidos de World Wide Web. 

Su nombre técnico es BROWSER. 

Mecanismo de ayuda para navegar en 
las páginas Web. 

YAHOO! salió del ingenio de dos jo- 

venes estudiantes de la Universidad 
de Stanford. 

Para ellos todo comenzo como un en- 
tretenimiento, una prueba que en for- 
ma muy rápida colmo la expectativa 
y dió la aprobación de los internautas 


En el mes de Septiembre de 1910. . 


Tras gestiones gubernnamentales, se 
logra la visita de Guillermo Marconi, 

a nuestro país. 

La plaza Suiza de Bernal tiene el tes- 

timonio de esa época. Una plaqueta 
recuerda el saludo del pueblo Argen- 

tino al Radioaficionado G. Marconi 

Alli mismo dieron lugar las pruebas. 


Los que navegen con su computado- 
ra encontrarán también las páginas 
de distintos Radio Clubes, 

Este mes les muestro la de LU4 DQ 
Radio Club Quilmes. 


Los que hicieron llegar ideas, boleti- 
nes y noticias, con paciencia los ve- 
rán reflejados. LA ONDA CORTA 
publicará todo lo que sea de utilidad 
Tal es el caso de la antena utilizada 
por LU4 VFK contacto confirmado. 


DOBLE BAZOORKA. ovio nooo 


Es un DIPOLO de BANDA ANCHA, que permite una buena relación de Es- 
tacionarias (R.O.E.) para toda una banda de Radiaficionados. 

Disefíada en el Instituto Tecnológico de Massachussets, inicialmente se usó 
en RADARES. > 

En 1968 el Radioaficionado W8 TV la publica en QST. 


REPUBLICA ARGENTINA 


 LUAVEK 
ESE 


LU4 VEK - Hugo Daniel Santangelo - La utiliza desde Villa Regina - En la PM PPIETEraca 
provincia de Río Negro. A hm, 


O 


' L = 
; Coaxil RG-58 U hasta el CENTRO aislado el ) 


Aisiador y Línea abierta 
'L= 325 
——F (Mhz 


Conexión de centro de la antena 


A ONDA CORTA 
Desde el Telégrafo a Internet 
Pidalo por GIRO POSTAL de 8 15 más $3 
para el envío CERTIFICADO a 
Roberto Daniel Kucharczuk 


Conexión del RG-58 U San Nicolás 987 Castelar 1712 
cre Buenos Aires - Argentina 


Hacia él transmisor cosxil RO-58/U 


Los primeros ejemplares traen 
DISKET de 3,5 con el reglamen: 
to del RADIOAFICIONADO 


La antena descripta en forma completa y otras de las más utilizadas por las e Bmé. Mie 2032 Cap 


estaciones LU. encuentrelas en "UN VIAJE PORLA ONDA CORTA" pida Libros Artacho. — Anden Central Liniers 
por GIRO POSTAL de $ 18 y reciba en su dirección por C: CERTIFICADO IÓN. Av. Roque Sera Peña 825 Piso 3 


INICIATE en el “OBB! de la 


Como en todos los hobbies los primeros pasos son 
dudosos, pero debemos tener unas explicacio- 
nes simples como las que daremos en estas 
páginas ya que uno no tiene ni idea de como 
hacerlo y lo primero que se piensa es 
comprar un álbum y comenzar a pegar y 
pegar estampillas llenando sus páginas, no 
se los recomiendo, el álbum lo dejaremos 
más para adelante, cuando tengamos una 
idea de lo que debamos hacer, es indispen- 
sable empaparse en filatelia ya sea hablando 
con otros coleccionistas o leyendo cuanto 
artículo encontremos en revistas y diarios, 
esto nos dará cierta idea de lo que debe ser 
una colección. 


Aquí les daré una idea de lo que hice yo 
para comenzar mi colección, primero les 
recomendé a mis familiares, amigos, comer- 
ciantes y toda gente de mi relación que me 
guardaran cuanto sobre con estampilla les 
Ñlegara, en una caja, Fig. 1, acomodé en 
sobres las estampillas que conseguía y 
cuando fueron muchas las separé por países. 
cuando tuve muchas dentro de la separa- 
ción por país las subseparé por tópicos, 
Fig. 2, y cuando los' sobres se fueron 


PIUATECIA 


llenando ya tenía una idea de cómo empe- 
zar un álbum, pero antes de eso veamos 


cómo se colocan las separaciones dentro de' 


la caja, observen en los dibujos que entre 
los sobres hay cartelitos hechos en cartulina 
que al ser más altos que los sobres no se 
mezclan con éstos. 

La Fig. 3 nos muestra cómo recuperar las 
estampillas sin. deteriorarlas ya que sus 
bordes dentados deben quedar intactos, 
primero recortemos el lugar donde está 

ada la estampilla, NUNCA TRATEMOS 
DÉ DESPEGARLA AUNQUE PAREZCA 
QUE PODAMOS HACERLO FACILMEN- 
TE, coloquemos ese recortecito ¿on la 
estampilla en agua fría y a los pocos 
minutos ya podemos despegarla enterita, 


Sólo los que practican este hobby saben lo entre- 
tenido e interesante que resulta coleccionar es- 
tampillas, se puede decir que se viaja a través del 
espacio y el tiempo, muchos paises imprimen es- 
tampillas que son verdaderas obras de arte, se 
abordan temas tan variados que abarcan paisa- 
jes, animales, peces, mariposas, barcos, aviones, 
naves espaciales, etc.,observemos en las casas 
de filatelia la variedad de estampillas que nos es- 
peran para iniciarnos en este apasionante hobby. 


DEDAR SECAR, CONTA CARA HACIA ABAJO 


DESPEGAR SOBRE UN PAPEL BLANCO 


CON 
CUIDADO 


PARTE 
ENGOMADA 


coloquémosla a secar sobre un papel blanco 
con la partedonde estaba engomada hacia 
arriba. No seamos impacientes y trabajemos 
con prolijidad, así tendremos una colección 
de estampillas sanitas y listas para ingresar 
a nuestro primer álbum. ñ 

Ese primer álbum puede ser hecho por 
nosotros 'con hojas perforadas para poderlas 
retirar, ls estampillas deben estar pegadas 


de una sola cara de la hoja y si es posible 
cada hoja debe tener un buen espacio en su 
parte del lomo para que se pueda abisagrar 
y las estampillas no queden estropeadas por 
el lomo del álbum cuando este empiece a 
ser gordito y llenito de estampillas, ya 
antes de llegar a eso sabrás tanto sobre 
filatelia que la confusión del prime: mo- 
mento habrá quedado atrás. 


Todas las medidas están en milímetros y todos los dibujos 


-—_. UN ala = están en proporción, Es necesario ampliar en fotocopiadora 
H ORT EN a los largos indicados en el plano. 


planeador experimental 
G.LORENZ Y G.VIGUERIE 
a 


“MODELO 
TERMINADO 


gomera: 70 cmts. de goma de!3x1. VISTA PRESENTADA DELEXTR 


+ 


PRONTUAR 10 ——-—-——] 
Gangster o policia a ratos perdidos 
no es ni mas ni menos que un produc- 
to del submundo de los tumultuosos 
años veinte. 


=————e- HOY LO VEREMOS EN 2 


“EL CASAMIENTO” 
ror GUERRERO; 


[QUE VIVAN — |xL¡QUÉ VIVAANL... 
A 


LOS NOVIOS! - 
mA ÍVIVAN LOS 
NOVIOS!... 
pS N 


NO PLEDO 


FUE EN NUESTROS 
FELICES O NO TAN 
FELICES TIEMPOS 
DE GANGSTERS.., 


| Y ENTRO AL BANCO! TIENE 
ASPECTO DE ARCHIMILONARIA. .. 
¡AVERIGUAME QUIEN ES 1 


ADALMAVENIDO A NUESTRA 
DAD PARA HACER ALGUNAS 
JONES... HLIMMM La. 


TE! [ETRASAR RELA! 
HOREON ELLA ENSEGUIDA. 


ASSENIOSOS 


J2Y MIFIDO £.. 
¡SALVENLOL.. 


TO 
RABIOSOL 


| CUIDADO EL ALTO! 
VEN AQUÍ, AHORA, 
TE AGARRO!¡ QUIETO! 


¡AY 1..] y ENCUANTO 
AUSTED NO SE 
LOMO AG pe 
CERLE... 1 : 
MAS QUE HÉROB! 


(Poco oesoues [(S y USTED DE QUE 3 BLIENO, ALGO PARECIDO 
LÍSGARSAN A SA CASALDE SOY VISITADOR DE, 
LA ON DE CÁRCELES... ¡IÉ! y LLEVO UN POCO DE 
TA. J ALIVIO A LOS PENADOS CUANDO PUEDO, JE! 


12259) 
Potes 
RS) 
BOSS 


PIENSO QUE El DESTINO] [[ME LO 5400 DE 109 LABIOS:!.] 
IMHA GLERIDOGUE NOS: [SERIA LO IDEAL !.. 
N EL SUEÑO DE MI VIDA l.. 


iy EE 


ERMOSO ASO- 
JARNOS EN ÉSTA OBRA!,, 


; ed 
:l 


[SERA UNA SOCIEDAD PERFECTA | 
MAÑANA MSMO NOS. 
E CASAREMOS,MI PRINCIPE AZUL 


ÍPOBRE AL FEÑIQUE! ¡Su Á PERO... QUE HICE R. 


AMBSICIÓN LO HA METIDO EN K SABARME YOPG YCON 
UN BUEN LIO? ESA VIEJA LOCA? ¡OH, 


UN CASAMIENTO. «Y [SNA VEZ QUE, NOS 


JRQuUE 
NO NOS VERA MAS 


EL PELOJGIAJAJDA!. 


NS 


TEDEJAREMOS EN ESTE 
CLARTITO HASTA QUE TER- 
MINE LA SCRREMONIA ... 


Y GRACIAS POR LAS 
INSTRLECIONES DE 


” ¡ESTO ES UNSECUESTRO, SEÑOR JUEZ, Y 
PERONO TE RESISTAS GUENO SERA 
POR MUCHO TIEMPO! 


FALTA NOESTRO PADRINO, 
ES UN FAMILIAR: LE 
se ETS PARA BRO... 


INSPECTOR 
MNCARGAR '“ 


A, DE 
MEDIAS: 


suenoTe TRAS! [E 
a HECHO DEL. Ml 
e | 


ASE, PAS 
ESSUACMENTE 
"ERMENTOS ACABAMOS 
QUE SE ESTAN REALI DE TERMINAR 
ZANDO EN ESTOS UNO MÍA 
LABORATORIOS INTERESANTE 


EL CAMAROGRAFO 


SK EN EL LABORATORIO 
- ECOLÓGICO 


a +» NO 
Hl 4 LoS Ll ” 
ss AU MALAS QUE 
SES sz. J| Estos so HAN REDUCIDO 
CULTNOS 


EXPERIMENTALES; 


ESAS NO HAN SIDO EILMARÉ LOS LUEGO LOTOMARE A USTED 
Ones con DOS CULTINOS EN LN PRIMER PLANO DANDO 
NUESTRO HERBICIDA,: QUE SE 

MRE LA DIFERENCIA, 

LOS PurOS LA TARAN 


UNA EXPLICACIÓN DEL EXPERMENTO 


UN MOMENTO, VO ¡mMHAL ¡CÓMO TARDA ¡Qué AGÍITA RES 
DARME UNA, ESE TIPO! ¿DONDE ES 10_QuE NECESITA 
ACA ITA O MORA ENS BA SS 

EM 2. 
EME ae AS 


¡QUÉ GUSTO _, 
RARO TIENE! 
¡EPL NO PUEDO 
CERRAR El 
GRIFO... CASI 


| 
ol 
" MEDA UN Baño JE] 


— 


Y 


135 SUBIO LA A 
CAMARA! ABRIRÉ 
MES EL TRÍFODE 
JURARÍA QUE NO 
LA COLOQUÉ TAN 


PUEDE HABER 
a ¡Ani 


ESTABA TAN 
EI PRESGUITA 
A Y 


OCURRIC' 


TMANIDA! ¿gué LE 


DAMAS CREÍ QUE 
PRODUCIRÍA ESOS 
EFECTOS En LÑ 
SER HUMANO 
¡[LAS ROPAS 
TAMBIEN SE 
HAN REDUCIDO! 


¡CADA NEZ ESTO 
MAS CHIQUITO! 
PAREZCO LN ENANITO 


SIGUE PERDIENDO 
ESTATURA! ESTO ES 


LLAMARÉ AL PROFESOR 
INTERESANTISIMO 


OmBÚ ¡ESTO Ni SE 
LO HA SOÑADO! 


EL GRIFO 


1-0 NO LO VEO 

NADA INTERESANTE! . 

POR FAVOR ES e 
LEO PARA SA A 

ME DE ESTA SITLLACIÓN 


MEJOR QUE BUSQUE ¿9 ESTOS ARBOLES 

REFUGIO EN ALGÚN ¡om! son Pri 
DEL CULTIVO ME HE 
REDUCIDO TANTO QUE 


ER Y 
ME APLASTARÁN COMO 
A UN SCRo 2 


PERO LE DiSO QUE SÍ, 
PROFESOR, ESTA PERDIENDO 
ESTATURA A O0J0S MSTA 

NO EREO Gue ] | 

EL HERBICIDA 

PRODUZCA ESOS 


FANTÁSTICOS EFECTOS 
EN UN SER 


REDUCIENDO, 


Lo BuUScaRÉ POR TODO )- 


EL LABORATORIO 


¡AQUÍ ESTOMLUNO 

ME OPEN! en 

| AQu ESTOPA. 

¡OH! MI VOZ ESTAN 

DÉBIL QUE N) LA 
PERCIBEN 


Pero Mana APENAS Si 
TIENE_UN CENTÉSIMO DE 
MILÍMETRO..ES IMPOSIBLE 
NERLO SINLA ALA Diz 

UN MICROSCSPIO... 


1 ZA NEO LAS CÉLULAS 
LOS NEGETALES!,. 
¡DEBO HABER 


TESTO_SE COMPLICA! 

es 29  PECRECIENDO 

No SAFARECER 
¿9 Eso! 


Snes a 
TODO_ ESTÁ LLENO S HAS: ó AHORA _COMPRENDO POR QUE 
A DE MCRÓOBIOS 2 ARE S HAY QUE LAVARSE LAS 
É MANOS ANTES Dz SENTARSE 
CD =| > á ALA MESA " 
E ¿ LS Z 


TRATARE DE LLAMAR 
LA ATENCION DE ESE 


REO QUE 
BO, ,LA 
SOLUCION 


CON ESTAS HEBRAS HA 
SALR AGUA ACIDULA! 
DE ESE RECIPIENTE 


HARÉ BAJAR El LÍQUIDO 
DEL RECIPIENTE HASTA 


Mm Pa A , 
ENES MALIGNOS! )o o] 


AQUELLOS 
50 


CREDO QUE a LAS HEBRAS 

EMPEZARON_A AS ER Ñ 

EL LÍGUIDO PRONTO COMENZARA 
RA, 


¿COMO PUEDE HABERSE 
PRODUCIDO ESE FOGONAZOZ 
/MMH.. PARECE QUÉ El, 
AGUA ACIDULADA BAJO 
DESDE ESE_RECIPIENTE 

¿PERO COMO... AHÍ SENEN, 
LNOS PELITOS, POR An BAJO 


CREPENDO Que 
ESTA EN ESTA 
HABITACION 


RECOGERÉ TODO EL LEG: DESERVAR 
FPONVILLO QUE HAp oe ETE 
== LOS BORDES NO CREO QUE El 

DE ESTE RECIMENTE AGUÁ SALI SOLA, 


ALGUIEN PRODUJO 
ESE FOGONAZO 


¡AQUÍ ESTO! LLAMARÉ AL, ¡En! 2QUÉ OCURREZ 

Eee IN RES 

No PUEDE OIRME, QUÉ CREERME ESA > 
Ss 


MM Noz ES 
IMPERCEPTIBLE SRSSIENDOL 


NS 


ZESTE ES El 
HOMBRE MICROSCÓPICO 
DEL QUE USTED 

ME HABLABAZ,, 


ESTO RECUPERANDO 
AN ESTATURA, 
[QUÉ ALEGRIA! 


pa 


PERO PROFESOR! Sí, TODO No Lo 1? PARA DEMOSTRARSELOS 
NO "Son FANTASIAS, EMPEZS, CREO, See DE ELVA 
TENE QUE reee mE | | cuanboeeer | | Es4 AGUA GuLB, au 

DE =5SE ES INOCUA 

RECIPIENTE 


AQUÍ POR, SUS 
FANTASIAS 


Ex] ¡auÉ 
n+tp IS 


E ES 


El minicorreito del Gordi 


Hola, chicos, en este número 
encontrarán la maqueta que 
tantos esperaban, antes de 
hacerla estúdienla bien ya que 
para hacer las patas tienen 
varias opciones, ches, los que 
pedían el libro de los barrile- 
tes creo que han quedado 
conformes, hay modelos para 
todos los gustos y ahora vie- 
ne el tiempo buenos para re- 
montarlos y divertirse, les 


"OS TAMBIEN 

PODES DIBUIAR" 
DIBUJO HUMORISTICO Y ALGO MAS... 
Si en tus estudios estás flojo en dibujo, con este 
cuadernillo adelantarás de tres a cinco puntos en 
poco tiempo,ya muchos lo han experimentado y 

salieron adelante, ¿Vos qué esperás?.. 

ENVIOS AL INTERIOR Y 


solamente por GIRO POSTAL N Íl P 


sobre correo central 
a nombre de REVISTA LUPIN 


y enviarlo a (5) 
REVISTA LUPIN Dnal.NORTE 825 - 3? 
Cap. Fed. (1363) 
a (incluyendo gastos de envio) 


Correspondencia a revista LUPIN (gordi) 
Dnal. Norte 825 3" Cap. Fed. (1336) 


adelanto que ya están traba- 
jando en otros suples ya que 
hay una gran inchada para ese 
tipo de publicación. A los que 
les cuesta conseguir la revis- 
ta les sugiero que se suscri- 
ban la recibirán todos los me- 
ses sin problemas como lo 
estrán disfrutando muchos 
lectores en todo el pais. 

A Carlitos, Ruben, Pancho y 
Yayo, esos temas que piden ya 
han sido publicados pero esos 
números no los tenemos en 
venta porque se agotaron, 
cuando hay números atrasa- 
dos en venta como ahora no 
hay que perderselos, tengan 
en cuenta que son revistas lim- 
pitas y con todos los planitos, el 
próximo número será dedicado a 
la primavera ¡No se lo pierdan!.. 
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Rata e 


Aprovechá esta columna de avisitos gra- 
tis y enviá el tuyo para vender, comprar, 
buscar trabajo o simplemente hacer nue- 
vos amigos y amigas, los avisos se pu- 
blican por riguroso órden de llegada 


Germán Kapelian calle Paunero 274 
Sarandí (1872) Buenos Aires com- 
pro las lupines del N? 200 para aba- 
jo, sanitas, limpitas,. ESCUCHO OFERTAS!.. 


: EMPRESA de DESARROILLOS ELEC- 


TRONICOS TATU AUTOMATISMOS 
Cualquier consulta consulta o -pe- 
dido de información acerca de 
nuestros servicios no nos molesta 
0442-31000 (después de las 20 pedir hablar 
con Gustavo o René) Concepción del 


_ Uruguay Entre Rios 


Mariano Chiverano cc 144 Cda. de 

Gomez S.F. (2500) Compro 

SPECTRUM o compatibles, 

Drivers, joystick, impresora: 
TE. 0471- 22516 


RRA REDUCIDA 


Este número se terminó de imprimir 


si vo TUMIERA 


BACHILLERATO 


€ Ingreso a Facultades 


ESTUDIE 


STRONAUTICA 


LA PROFESION 
DEL FUTURO 


Curso teórico-práctico completo de: TECNOLO- 
GIA ESPACIAL - RADIOASTRONOMIA - COMPU- 


Si Usted aprobó la Escuela Primaria ahora puede 
graduarse de Bachiller a ingresar a la Universidad. 
A DE Pa EDAD: SEXO O 
DENC 
inscribiéndose en los Cursos POr Correo del 
INSTITUTO PABLO PIZZURNO 
Casilla Correo Central 5575 - Buenos Aires 


Marque el casillero A. 
Poseo estudios rd 


paa AUT 


TADORAS . ELECTRONICA y TV MODERNAS 
FISICA NUCLEAR, 


Con numerosos APARATOS DE PRACTICA para 
que usted adquiera pronto verdadera competencia en 
esta'actividad de enorme demanda. 


Envíe HOY MISMO el cupón: 


Sr, Director de la 
ESCUELA UNIVERSAL DE ASTRONAUTICA 
Casille« de Correo Central 5575 - Buenos Aires 


Viamonte 2247 -5% PisoF, CAP, T.E, 501-5492 


br y Remítanme sin compromiso de mi parte información y vondi- 
Z ciones de inscripción en los Cursos Secundarios e Ingreso a A 
Remítame informes completos del curso y una valiosa lección Ea A Facultades por Correo, A 
GRATIS sin compromiso de mi parte. a A 7] 
Ax 
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